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BLUE TO DENSTEP (TB7-11) 
YELLOW FROM GUARD SWITCH 

GREY FROM TRANSFORMER 12v 
BLACK FROM FUSE 4 



BLUE TO DENSTEP (TB9-9) 


WHITE FROM SPINDLE MOTOR 


ORANGE FROM SPINDLE ON/OFF SWITCH | 11 Ov | ORANGE FROM SPINDLE MOTOR 


PURPLE FROM MACHINE ON LAMP 
PURPLE TO TERMINALS 

GREY TO GR (2) 
PURPLE TO FUSE 5 



r- w % o — WHITE TO Ov TERMINALS 

J- o § =; — BLACK TO FUSE 2 

S u 
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CHASSIS 1 12 Q 

GND 11 0 

10 0 

HOME 2 9 0 PURPL 

HOME 1 8 0 PINK 

HOME 0 7 0 GREY 

STOP 6 0 1 




101 12 | CHASSIS ' 

|0| +5v 

0 2 GND 
0 3 + 1 2v 

0 4 GND 
0 5 -12v 

|0 6 CHASSIS 

■■HR 1 


.—1 -M1J 1 

RED 0 1 D 

- BLACK 0 2 C 

- YELLOW 0 3 B 

- ORANGE 0 4 A 

stuped II 0 I 5 1 EAI 


' CHASSIS 0JQN 
I CHASSIS 1 12 |0| 



COM 10 0 
7 9 0 


» 0M 

i^sr N0T 

?TH 5 (0 

A 4 Q ORA, 

B 3 0 YELL 

C 2 0 BLAI 

D 1 0 RED 


STEPPER MOTOR (SANYO DENKI) 
(103 H 7123-0440) 
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